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(Orig. A major) 



J.S. Bach 



Treble I 



Treble II 



Tenor 



Bass 




P 



fgg* 



m 



s 



=^£ 



i 1 i - 



lie 



^F 



* 



j5kL 



S^P 



^ 



te 



P E=L£jr 



Si 



S 



*= 



*v 



sp 



4: 



? 



^^ 



B 1 " ^; LT 



^ 



^S 



ge 



S 



m^r r 



a 






?11JF i 



P "J 1 



§H|E 



^^ 



^^ 



r ^ 



^ 



^ 



ffi=^ 



^^Oi^ 




Arranged by Hitoshi WATANABE, 2010 



m 



w 



m 



^^ 



i 



± 



ss 



^3 




1 



IrW 



i J '*f[ 



S 



^ 



I I 



m 



m 



i 



I T g 



P^i 



E r r j »■ 





^ 



fTJrTrrJTP 



d d — *— g 



^ 



g ^ j g # 



# 



^^5 



§8: 



=£ 



^^ 



h 7 g 



^ 



^ 



f^ 



P^P 



* 



<n fe 



W 



HH 



21 

i 



h g i 



S 



jh J #T^ r r r , | f r g a^ 



^g 



aj ' tLJ^ 



^^ 



!■ * 



^§ 



Si 



t!^" J * gj 



SE 



^ 



L tfrPn^ 



ni rmn 



24 

i 



a 



^s 



LM^ 



P^ 



^ 



^^ 



rf^rrrr JTT3 



^ 



4. 



P r * 



*, 



E? ! * 



tJl+VW 7 l - 




27 



arrrrP^ j i 



m 



W 



ti* iixs 



r rr yr ' 



La-^ i 



£ 



^a* 



S3 



J' y i 



* 



& 



^ 



^m 



30 



^ 



* * 



m 



IF 



IS 



3fe 



=8 



, J r Lkj 



sfe 



^^ 



m 



s 



ffe 



